Dorota Major < 


przeżywszy lat 77, po dlugiéj i dolegliwćj chorobie dnia 13 Lutego 1874 zasnęła w Panu. 
W smutku pograżony syn z rodzeństwem, zaprasza Krewnych i Przyjaciół na wyprowadzenie zwłok z domu 


Nr. 6 przy ulicy Lubicz dnia 15 t. m. tj. w Niedzielę o godz. 3 popołudniu, na miejsce wiecznego 


spoczynku. 


Kraków, — Drukarnia Uniwersytecka. 


